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Com este número iniciamos o terceiro ano de publicações da revista e-Oftalmo.CBO, a 
primeira revista digital de oftalmologia do país. Como tudo na vida, o início não foi fácil, mas graças à 
ajuda dos colegas estamos conseguindo manter a periodicidade e rumamos para a indexação. Hoje, 
com satisfação, posso dizer que temos artigos para a publicação em número suficiente. Apesar disso, 
continuamos incentivando todos os oftalmologistas brasileiros para que enviem sua colaboração, para 
que as sociedades filiadas ao CBO utilizem a revista como espaço para a publicação de seus 
consensos e diretrizes e para que todos aqueles que querem apresentar suas opiniões especializadas, 
artigos de atualização, vídeos de cirurgia e apresentação de casos clínicos nos enviem suas 
contribuições. 


Ão iniciarmos o terceiro ano de atividades, quero agradecer a todos os colegas que têm 
colaborado, seja mandando artigos para nossa publicação online, seja nos apoiando das mais diversas 
maneiras. É somente com o esforço de todos que teremos garantia da perenidade de nossa revista. 
Também, quero expressar meus agradecimentos aos editores associados, Dr. Milton Ruiz Alves e Dra. 
Keila Monteiro de Carvalho. A contribuição que vocês têm dado à e-oftalmo.CBO é inestimável. 
Cumpre, ainda, estender esse agradecimento a todas as pessoas do CBO que participam de todas as 
fases da publicação online da revista. É com uma equipe unida que atingimos nossos objetivos. 


Por fim, meu agradecimento ao Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Dr. 
Homero (Gusmão de Almeida e ao Vice-presidente, José Augusto Ottalano, que têm apoiado e 
incentivado a revista. A visão estratégica do papel do CBO na oftalmologia brasileira, pensando no 
futuro da instituição e na importância dos oftalmologistas brasileiros para a assistência à saúde no país 
tem sido fundamental para todos nós. 
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